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NUMBER
	DATE
	TITLE

731,726
	June     23, 1903
	Method of and Means for Driving Electric


	
	Motors.

739,367
	Sept.    22, 1903
	Gas Producing System.

745,703
	Dec.       1, 1903
	Gas Engine.

745,704
	Dec.       1, 1903
	Gas Engine.

749,708
	Jan.      12, 1904
	Friction-Spring Mechanism.

750,010
	Jan.      19, 1904
	Air Brake.

751,587
	Feb.       9, 1904
	Eotary Fluid Motor.

751,588
	Feb.       9, 1904
	Gearing.

751,589
	Feb.       9, 1904
	Fluid-Pressure Turbine.

754,400
	March   8, 1904
	Vertical Fluid-Pressure Turbine.

767,367
	Aug.      9, 1904
	Turbine Blade.

772,852
	Oct.      18, 1904
	Fluid-Pressure Brake.

773,832
	Nov.      1, 1904
	Controlling System for Electric Motors.

773,833
	Nov.      1, 1904
	Controlling System for Electric Motors.

787,485
	April    18, 1905
	Fluid-Pressure Turbine.

794,761
	July     18, 1905
	Friction Device.

799,698
	Sept.    19, 1905
	Friction Draft Gear.

807,003
	Dec.     12, 1905
	Elastic Fluid Turbine.

807,145
	Dec.     12, 1905
	Elastic Fluid Turbine.

807,146
	Dec.     12, 1905
	Elastic Fluid Turbine.

814,339
	March   6, 1906
	Supporting Structure for Trolley Conductors.

816,516
	March 27, 1906
	Fluid-Pressure Turbine.

833,273
	Oct.      16, 1906
	Metallic Packing.

866,171
	Sept.    17, 1907
	Elastic Fluid Turbine.

869,606
	Oct.      29, 1907
	Fluid-Pressure Brake.

880,847
	March   3, 1908
	Elastic Fluid Turbine.

883,155
	March 24, 1908
	Shaft Packing.

890,951
	June     16, 1908
	Gas Producer.

894,927
	Aug.       4, 1908
	Fluid-Pressure Turbine.

906,177
	Dec.       8, 1908
	Internal Combustion Engine.

922,827
	May     25, 1909
	Gearing.

930,906
	Aug.     10, 1909
	Nozzle Control for Elastic Fluid Turbines.

930,907
	Aug.     10, 1909
	Turbine Blade and Vane.

930,908
	Aug.     10, 1909
	Elastic Fluid Turbine.

935,286
	Sept.    28, 1909
	Elastic Fluid Turbine.

935,343
	Sept.    28, 1909
	Kotary Engine.

935,438
	Sept.    28, 1909
	Fluid-Pressure Turbine.

935,567
	Sept.    28, 1909
	Elastic Fluid Turbine.

935,568
	Sept.    28, 1909
	Elastic Fluid Turbine.

935,569
	Sept.    28, 1909
	Elastic Fluid Turbine.

941,395
	Nov.    30, 1909
	Elastic Fluid Turbine.

941,396
	Nov.    30, 1909
	Marine Turbine.

946,749
	Jan.      18, 1910
	Elastic Fluid Turbine.

953,567
	March 29, 1910
	Elastic Fluid Turbine.

953,568
	March 29, 1910
	Turbine Blade and Vane.

953,674
	March 29, 1910
	Elastic Fluid Turbine.

